WALERIAN BURNUS 


BYŁY HALLERCZYK 
NAJUKOCHAŃSZY MĄŻ, OJCIEC I DZIADZIU 


przeżywszy lat 72, po krótkiej a ciężkiej chorobie, 
opatrzony św. Sakramentami, zasnął w Panu dnia 
2 stycznia 1967 r. 


Wyprowadzenie zwłok z kaplicy na cmentarzu pod- 
górskim na miejsce wiecznego spoczynku nastąpi 
we czwartek dnia 5 bm. o godzinie 15-tej, o czym 


zawiadamiają pogrążeni w głębokim żalu: 


ŻONA, CÓRKA, SYNOWIE, WNUKI I RODZINA. 


NABOŻEŃSTWO ZALOBNE 


odprawione zostanie we czwartek dnia 5 bm. o godz. 8 


w kościele parafialnym Bożego Ciała. 
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